RADIO MARELLI. — 8A05-8FI5. 


CARAITERISTICHE GENERALI 

A » La gaaaa onde oedie e divisa In due parti, cio 
che consente l’uso di un condensatore variable 
le di 2x120 pF, circa un quarto del normale. 

B - La gamma 0M1 va 509 a 1579 kc/s; la gamma 0M2 
▼a- da 508 a 909 kc/s. 

C = L'allineamento va fatto come indicato, nell'or= 
dine, con osclliatore modulato e con mlsuratore 
d'uscita collegatoin parailelo alia boblna mobile. 

liORME LI ALLIifEAAENTO 

1° La IF va alllneata a 470 kc/s, indice scala su 
59O m, antenna fittizla.condensatore di 50.000 
pF. Allineare i nuclei di L12,L11,L10 e L§ per 
la massima usclta. 

2° La nessa in scala 01i2 si ottiene regolando al 
punto basco, 540 kc/s, 11 nucleo della boblna 
oscillatore L8, quindl quella del preseletjfcore 
L4. Al punto alto, a 050 kc/s, regolare prima 
il compensatore CIO e poi C6. 

3° Fer la gamma Olil regolare il nucleo oscillator© 

17 a 930 kc/s, poi quello del pre3elettore 13; 
quindl a 1550 kc/s allineare 11 compensatore 
C9 e quindl C5. 

4® Utllizzare per la gamma 0M1 e GM2 un condensa= 
tore di coliegamento di 200 pF; per le due 
gamme onde corte sostltuirlo con una reslstenza 
di 400 ohm. I valori non sono crltlcl. 

5° Per la gamma onde corte regolare, a 10 ilc/s, 
prima 11 compensatore C8 poi C4. 

6° Per la gamma onde cortissime regolare prima 
_ C7 e poi C}, alia frequenza di 17 lio/s. 


TENSIONI AGLI ELETTRODI 



Placca 


G.O. 

Catodo 

6a8 G 
6k7 G 

5X4 G 

245 v 

245 V 

110 V 

245 V 

345 v X 2 

100 V 

120 V 

265 V 

200 V 

B 

S 

2.5 

3.0 

1.5 

14,0 


Tenslone d’ingresso flltro: 350 V; caduta al capi della 
bobina di campo:85 V; corrente massima: 96 aA; re6i8ten» 
za campo clroa 880 ohm. 




